Za duszę Ś. p. 


RAFAŁA ŁOPACIŃSKIEGO 


Inżyniera Wydziału Krajowego, 
zmarłego we Lwowie dnia 17 Czerwca LASA 


odprawionem zostanie 


w Poniedziałek dnia 28 Czerwca 1897 r. o godzinie 
OO. Kapucynów w Krakowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które matka z rodzeństwem zaprasza. 


9 rano w Kościele 


